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正し<お使いいただ<ために、この取扱説明書を 
よくお読みください。 

なお、お読みになった後をお使いになるちびいつ 
でを見られる所に「保証書」ととをに大切に保管 
してください。 


旧ア フターヴー ビス . 13 

■ お客様ご相談窓口一覧表 . 裏表紙 


この製品は日本国内専巧です。電源電圧や電源周波数の異なる 
列国では使巧でさません。また、アフターサービスもでさません。 
This product is designed and manufactured for use only in 
Japan. In another country wnich differs in voltage and 
frequency of the power supply from Japan, this product 
cannot be used and any after-sales service is not available. 


株ぶ含な30"#- 






























田まを上のごま意 (必ずお守りくださし、) 


■お使いになる前に、この「安全上のごま意」をよくお読みのラえ正しくお使いください。 

■ここにおしたミち意事項は、安全に関ずる重大な内容を記載していまずので、必ず守ってください。 
表おと意味は次のよラになっていまず。 

A 警告 誤った取り扱いをしたとさに、死 t や重傷などの重大な結果に結び付<可能性が大さいちの。 

A 注意 誤った取り扱いをしたとをに、状況によっては重大な結果に結び付く可能性びあるちの。 

A 么記号はミ主意を促す内容びあることを告げるちのでず。 
iteCTTWOT 心^目のホに齡的な鶴酿(細の場さは-綱なま®びなかれています。 

0 〇記号は禁止の行為であることをちげるちのです。 

図の中や近傍に具体的な禁止内容び巧かれています。 

〇 〇記号は行為を強制したり指おする内容を告げるちのです。 

図の中に具体的な指示内容(左図の場合は一般的な行為の指示)び巧かれています。 

■お読みになった後は、お使いになる方びいつでを見られる所に必ず保管してください。 


交流100 V L ソ外で使わない 

定格し U 外の電圧で使用すると感電や 
火災の原因になります。 


么警告 (WARNING) 

麻 & 

直流/ 200 V ^ 

ぶ:ダメ 


定格1已 A じ I 上のコンセントを 
単独で使用する 

他の器具と併用するとコンセントび異 
常発熱して火災の原因にな D ます。 


厳^^ 


電源プラグは、ほこ0び付着し 
ていないか確認し、びたつきの 
ないように刃の根もとまで確実 
に差し込む(定期的に掃除する） 

ほこりび付着したり、接続び不完全な 
場合は感電や発熱-乂巧の原因にな 
ります。 



〇 


電源コードの途中での接続、延 
長コードの使用-他の電気器具 
とのタコ足配線はしない 

感電や発熱-火巧の原因にな0ます。 



電源コードは巧ったり、束ねた 
り、引っ張ったり、重い物をの 
せたり、加熱や加工したりしな 
い 

電源コードび破損して、感電や発熱- 
火災の原因になります。 



めれた手で電源プラグを巧き差 
ししない 

感電の原因になります。 



本体やとってに巧類、タオルな 
どをかけたり、カーテンや燃え 
やすいをのの近くで使用しない 

本体び変形したり、火災の原因になり 
ます。 



スプレー 宙やカセツ ト こんろ用 
ボンベなどを本体の近くに放置 
しない 

熱でスプレー宙やカセツトこんろ用ボ 
ンベの圧力び上びり、爆発や火災の 
原因にな0ます。 



キャビネット、反射板、放熱板 
などの巧やすを間に、ピンや針 
など金属物等または指を入れな 
い 

内部の部品に触れて故障したり、異 
常過熱して火災や感電' けびややけど 
の原因になります。 


a 


0 


山 


乳幼巧やお年寄り、病気のちなど自分で操 
作できないちび使用する場合は周囲の人の目 
がとどくように十分を意する 

やけどのおそれびあ0ます。 

なのよラなちびお使いのとをは、特にま意願います。 

•乳幼お-皮膚感覚の弱いち-お年寄0 • 病気のち 
♦自分で操作でをないち-深ミ酉をされた方 
•疲労の激しいち-眠気をさそラ薬（睡眠薬-かぜ 
薬など）を服用されたち 


A 


長時間、か5だの同じ箇所をあたためない 

比較的化い温度でち、長時間からだの同じところをあ 
たためていると、低温やけどのおそれびあります。 
運転中、少しでち熱いと感じたら、本体を離してお使 
いいただくか、温度調節つまみの目盛りを化くしてお 
使いください。 


A 


分解や修理をしない 

乂巧-感電-けびの原因になります。 
お買い上げの販売店またはコロナ 
サービスセンターに修理を依頼してく 
ださい。 


周 




山 


就寝中や外出中は使用しない 

寝具や可燃物などび触れると火災の 
原因になります。 



0 










































































八警告 ( WARNING ) 

異常時（こげた臭いや煙が出ている場合など）は、 A 

運転を停止して電源プラグを巧き、修理を依頼する を 

異常のまま運転を続けると故障や感電-火災のなどの原因1しなります。 

/ただし、初めてご使用になるとをは、本体内部に付着している\ 呈 Y 3 

油分などび焼けるため、ヒーター部や内部から煙や臭いび出る ^ 

ことびありますび、しばらくするとなくなります。十分換気を グ 、 

\ しなびらご使用ください。 

修理はお買い上げの販売店 A 
または]□ナサ-ビスセン •• 
夕一に依頼する 

修理に不備びあると感電-火災 
などの原因になります。 

J 


運転中や運転停止後しば！ 5< は本体上部、 
前面、側面、ガードなど高温部に触れない 


A 注意 ( CAUTION ) 

(D 


やけどの原因となります。 

ルさいお子様のいるご家庭では、特に注意してください。 


乾燥など他の用を（工場、業務用）に使用し 
ない 

本体び変形したり、過熱して発火するおそれびあります。 


0 


本体に水をかけない 
また、湿気のをい場所(お室や 
屋外）では使用しない 

水などびかかると、内部に浸水して、 

絶縁劣化による感電や漏電火災の原 
因になります。また、誤動作の原因 
になります。 

水などびかかったら電源プラグを抜を、 

使用を中止してお買い上げの販売店またはコロナサービスセ 
ンターに修理を依頼してください。 






不を定な場所で使用しない 

毛足の長い敷物や座布団などの上で使用しないで<だ 
さい。 

転倒して破損やけびの原因になります。 


運転中、器具にファンヒーター 
やエアコンのミ届風を当てない 

ま全装置(温度過昇防止器）びはたら 
を、運転を停止するおそれびあります。 


運転中のヒーターを長時間見つめない 

ヒーターを長時間見つめると、目に悪い影響を与える 
おそれびあります。 


特殊用途には使用しない 

食品-精密機器-美術品のな巧や、動植物の飼育- 
栽培などには使用しないでください。 


可燃性ガスの発生ずるちの（ガ 
ソリン、シンナー、ベンジン、 
揮発性のスプレーなど）の近く 
では使用しない 


0 


0 

0 


引火して爆発や火災の原因になります。 



本体の向さを変える場合は、可動部で指を 
はさまないようにミち意する 


A 


可動部で指をはさみ、けびをするおそれびあります。 


本体の向きを変えるとをは本体びをえてか 
5おこなラ 

やけどの原因となります。 


A 


持ち運ぶときは、とってを持つ 

とってを持たずに持ち運ぶと手をすべらせて、落下の 
原因とな 0 けびをするおそれびあります。 

また落下や転倒などにより本体に衝撃を与えると、 
ヒーター 管び破損し、感電やガラス破片によるけびの 
原因になります。 


〇 


自動首振り運転中および停止中に無理に本 
体を回したり停止させない 

故障や破損の原因になります。 


0 


自動首振り運転中に可動部に指を入れない 

可動部(本体と ベースの 間など）に指を入れないで < だ 
さい。 

けびをするおそれびあります。 


0 


とってに物をかけない 

とってに物をかけないで<ださい。 
転倒して破損したり、故障の原因にな 
ります。 



0 


お手入れは器具がさめてか！5おこなラ 

本体をお手入れするとをは電源プラグを抜いて本体び 
さめていることを確認してからおこなってください。 
感電や、やけどの原因になります。 


〇 


電源プラグを巧くときは電源プラグを持って 
巧く 



電源プラグを抜くとさは、コ- 
持って引を抜かないでください。 
乂巧や感電の原因にな D ます。 


ドを 



使用しないとをは、電源プラグをコンセント 
か！5巧く 

けびや、やけどの原因になったり、絶縁劣化による感 
電-漏電火巧の原因になります。 


运 

















































































回る部のなまえ 


疆画面 A 


(□ 詳しい説明のあるぺージです。） 


温度調節つまみ 囚 


チャイルド□ックボタン 画' 


電源の r 入」-「切」と1日段階 


チャイルド□ックのセット'解除を 


^の温度調節をおしなし^ます 0 


ずるとさに巧します。 





チャイルド□ックランプ 

チャイルド□ックのセット中に 
点打しまず。 


首振りランプ 

自動首振りの運転中に 
点打しまず。 


輸送時のキズを防止するために操作部の表面に保護シートを貼っていますので、ご使用時に取 D 除いて<ださい。 
まれにな護シートびついていない場合びあります。 


—■扇 

操作部—— 

放熱板—— 

反射お—— 

ヒータ- 

ガードー 


とつて 




'前パネル上 


キャビネット 


前パネル下 





ちようボ結於於於 Si 盛瓷認 


コードバンド 



























































































































口使用前の準備 


開晒と部品の七ッ 


包装箱から器具を出す 

• r 包装箱」から r 緩衝な」（発泡スチ□ール）を取り除いて器 
具を取り出してください。 

• r ポ U 到から本体を取り出してください。 

•ガードを止めているテープをはずしてください。 

• r 包装箱」、 r 緩衝巧」はな管に必要です。また、取扱説明書、 
な証書ち忘れずにな管して < ださい。 



ベースの組み立て方 


ご使用前に必ずべースを本体に取り付けてくださし、。 



A ミ主意 

♦ベースを取り付けない状態で使巧しないでください。 

火災や感電' けびややけどの原因になります。 

♦組み立てび完了ずるまでは、電源プラグをコンセントに差し込まないでください。 

火災や感電' けびややけどの原因になりまず。 

♦電源コードのはさみ込みや無理な巧げのないよラにま意してください。 

火がや発熱の原因になります。 


1.ベース前とベース後をはめ込みます。 

•ベース後の4力所の凸部をベース前の凹部に奥までしつ 
かりとはめて< ださい。 


2.包装箱や台などの平5な所に、本体のガード 
を上面にして置をます。 


3.ベース前裏面の r 舍マエ」表示び上になるよう 
本体に合わせてはめ込みます。 

•ベース後の表示「電源コード位置」を電源コードの位置に 
合わせてください。 




4.付属のちようボルト (3 本）でしつかりと締め 
付けてベースを本体に取り付けます。 

•電源コードをはさまないよラ注意してください。 


※ちよラボルト (3 本）はポ U 袋に入れてベース裏側 
に貼0付けてあ0まず。 


ちようボルト 




















回知つておいていただをたいこと 


使用場所について 


•燃えやすいちのや障害物とは、必ずち図に示す距離をとって設 
置してください。 

特に力ーテンなどびふれないようにま意してください。 

•自動首振り運転をする場合は可動範囲内に可燃物びないことを 
確認してください。 

•壁などに近づけすざると本体内部び過熱してま全装置び作動す 
ることびあります。 

参洗濯物の下で使用しないで<ださい。巧類び落下して火災のお 
それびあ0ます。 

•水平でない場所や不ま定な場所では使用しないで < ださい。 

•器具を室温の化い部屋から高い部屋へ移動したとさは、室温に 
ならしてから使用してください。 

参フアンヒーターやエアコンなどの温風び直接器具に当たる場所 
で使用しないでください。安全装置び作動することびあります。 

•直射日光の当たる場所では使用しないで<ださい。変色やを形 
の原因になります。 

•マントルピースなど器具び囲われる場所では使用しないで < ださ 
し、。 

•電源コードびベースと本体の間に入 D 込まないよラ、電源コード 
の引を回しにミ主意してください。 

■本製品は、お部屋全体を暖める暖房機ではありません。 

スポット暖房用（局部採暖用）としてお使いください。 

■本製品は、一般家庭用向け製品です。 

工場や倉庫など一般家庭用 L ソが（業務用）の用途で使用すると 
故障の原因になります。 

一般家庭用 L ソがでは使用しないでください。 

■ち図におす距離よりち近い場所でお使いの場合は、低温やけど 
になるおそれがありますので、ごを意ください。 

また運転中、少しでち熱いと感じた5、本体を離してお使いいた 
だくか、温度調節つまみの目盛りをおくしてお使いください。 


让） 

^ m じ(上 




首振 D 可動範囲 
約130度 


1 m しツ上 



く自動首振りをずるとき> 
(上から見た図） 


運転中に熱<なる部分 


•運転中は図に示す L .] 部分び熱くなりますので、運転中 

および運転停止後しばら<は手を触れないで<ださい。 

やけどのおそれびあ D ます。 








































巧倒オフスイツチについて 


時聞 
30 
20 
1〇 


© 


轉。 


ilj 1パと;^…強〇 
^^〇^還臣 （ 巧〇温度調節 



巨。停-二 

'、 |^吉1!起は已|^高で自窗‘ 


<遅い点滅> 


<早い点滅> 


<早い点滅> 


器具を傾けたり倒したときに転倒オフスイッチ(本体に内蔵)が 
作動し、運転を停止しまず。 

•運転中に転倒オフスイッチび作動したとさは、警告音（ピーピーピー） 
と運転ランプの早い点滅でお知らせします。 

•再度運転を開始するには、器具を水平でま定した場所に置を、温度調節 
つまみをいったん（切）の位置に戻し、再度お好みの設定に合わせてく 
ださい。 


本体び過熱した場合に、内蔵の温度過昇防止器がはた！5を、 
運転を停止します。 

参運転中に温度過昇防止器び作動したとさは、警告音（ピーピーピー）と運 
転ランプの早い点滅でお知らせします。 

•再度運転を開始するには、温度調節つまみをいったん ( D の位置に戻し、 
電源プラグを巧いて、本体をさましてください。 

•温度過昇防止器びはたらいた原因を取り除を、お好みの設定に合わせて 
<ださい。本体の内部び;令えていないと運転でをない場合びあります。 

参処置後ち繰り返し温度過昇防止器びはたら<場合は、使用を中止しお買い 
ホめの販売店またはお近くのコ□ナサービスセンターにご相談ください。 


運転を開始してから、あるいは切タイマー運転を解除してか 
56時間後に運転を自動的に停止し、切り忘れを防止します。 

•己時間自動切タイマーで運転を停止したとさは、警告音（ピー）と運転 
ランプの遅い点滅でお知らせします。 

•再度運転を開始するには、温度調節つまみをいったん ( D の位置に戻し、 
再度お好みの設定に合わせてください。 

♦切タイマーランプび点なしているとを（切タイマー設定中の場合）は、 
設定した時間の切タイマー運転び優先されます。 


>ラジオ、テレビ、補聴器、電話などを近づけて使用すると雑音び入ることびあります。このよラなとさは本体から 2 m しツ上離 
してご使用ください。また、他のコンセントをご使用ください。 


•周囲び明るい場合や温度調節つまみび化い目盛0の場合には、ヒーターの赤熱び確認しづらい場合びあります。 

•温度調節により、ヒーターの明るさび変わりますび、異常ではありません。 

参運転停止後再度運転をした場合、 r 速暖でオート運転」により、温度調節つまみび化い目盛りでち、ヒーターび一瞬赤熱するこ 
とびありますび、異常ではありません。 


参運転中、本体からジーといラ音（制御音）びしますび、異常ではありません。 


参運転中に停電した後に再通電したとを、あるいは温度調節つまみび ( D しツ外の状態で電源プラグをコンセントに差し込んだ 
とさは、ヒーターには通電されず警告音（ピーピーピー）と運転ランプの早い点滅でお知らせします。 


【温度過昇防止器がはたらくおちな原因】 

. 本体に洗濯物-巧類-タオルなどび掛かっている。 

. 本体の近< に障害物などがある。 

•近くに化の暖房機器などがある。 

-フアンヒーターやエアコンなどの温風が直接器具にあたっている。 
-直が日光の当たる場所や温度の高い場所で使用している。 


-トイレや脱を場などのせまい場所で使用した。 

-室温が低い部屋か6高い部屋へ移動して、ずぐに運転した。 
• 反射板びミちれている。 

• 本体の放熱用の巧がほこりでふさびっている。 


停電について 


制御音について 


—夕一のホ熱が態について 


雑音防止について 


6時間自動切タイマーについて 


温度過昇防止おについて 



齊み 











» 。運転風^ 

• 通常ま転は已時固で自画再 


@〇 



く点灯> 


2. 温度調節つまみを回し、お好みの設定に合わせる 

•温度調節つまみを d ) 位置から時計回りに回してください。 

操作音（ピッ）び鳴り、運転ランプび点灯し「速暖でオート運転」を 
開始します。 

切タイマーランプび点灯していないとをは、消し忘れ防止のため巨時 
間で運転を停止します。 


•温度調節つまみで r 弱」〜 r 強」まで10段階でお好みの暖かさに調節で 
をます。 




■運転中（特に初めてご使用になるとき）は、本体ヒーター部や内部か5煙やにおいが出ることがありまずが、ご使用後しば 
5くずるとなくなりまず。煙やにおいび出たときは、十分換気をしてください。 

■電源プラグをコンセントに差し&んでか5、1秒!•ソ上たつてか6操作をおこなつてください。 

■温度調節つまみを「10」1•ソ上や （1)1 •ソ下に回さないでください。故障や破損の原因になりまず。 

■ヒーターの明るさは温度調節つまみの設定位置により異なりまずが、周囲が明るい場合や使用環境および温度調節つまみが 
ほい目盛りでは、ヒーターの赤熱び確認しづ5い場合びありまず。 


温度調節つまみ位置 




消費電力 （ W ) 





ほ温やけどについて 

■ ImliTF でお使いの場合は、短時間でち低温やけどになるおそれびありまずのでごを意ください。また、 ImlU 上離していても 
運転中かしでち熱いと感じた5、本体をさ5に離してお使いいただくか、温度調節つまみの目盛りをほくしてお使いください。 


r 速暖で才ート運転」とは… 

-温度調節つまみがほい位置で運転を始めてを、ヒーターが;ちめていると走は、 
温度調節つまみの設定位置より高い能力で立ち上げ、すばやく暖める機能で 
す。運転開おか!5数秒をに、自動的に温度調節つまみの設定位置に応じた運 
転に戻りまず。 

-運転停止をすぐに再運輯した場合は「速履で才ート運転」には切り替わりま 
せん。 

-「速暖でオート運輯」により、温度調節つまみが低い目盛りでもヒーターが、 
一瞬赤熱ずることがありますが異常ではありません。 

※電源プラグを损くと、記憶している時間は失われ、停止時間が短い場合でも 
ホ熱ずることがありまず。注意してください。 


な使用方法 


【運転開始】 

1.電源プラグをコンセントに差し込む 

参電源プラグをコンセントの奥まで確実に差し込んでください。 

•電源プラグをコンセントに差し込むと、本体から微小なラなり音び発生する場合びありますび、異常ではありません。 



A 警告 


♦電源は交流10 0 V を使用してください。また、定格1已 A じ Lb のコンセントを単独で使用してください。 

定格 L ゴ外の電圧で使用ずると感電や火災の原因にな0まず。 

♦電源プラグは、ほこりや水分び付着していないか確認し、ガタつきのないよラに刃の根元まで確実に差し込 
んで < ださい。 

ほこりや水分び付着したり、接続び不完全な場合は感電や火がの原因にな0まず。 

♦電源コードや電源プラグび痛んだり、コンセント①差し&みびゆるいときは使用しないでください。 

電源コードや電源プラグび過熱し、溶けたり変あして、感電-ショート-発火の原因になりまず。 

♦延長コードを使用したり、タコ足配線をしないでください。 

電源コードや電源プラグび過熱して火災や感電の原因にな0ます。 

♦電源コードをたばねたまま使用しないでください。 

電源コードび過熱して火災や感電の原因にな0まず。 

♦電源コードをステップルやくざなどで固定しないでください。 

電源コードび過熱して义がや感電の原因にな0ます。 

♦電源コードびベースと本体の間に入り込まないよう、電源コードの引き回しにま意してください。 

電源コードび過熱したり、自動首おりび正甫にでさなくなったり、異音の発生原因にな0まず。 


簡〇 〇 〇 
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• 通常運転は己時商で自苗ち 
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参振リ) 


腫お停止】 

1 . 温度調節つまみを®の位置に合わせる 

•温度調節つまみを反時計回りに回し （ D の位置にしてください。 
操作音（ピー）び鳴り、運転び停止し、全てのランプび消なします。 

•運転停止後、しばら<は前面、側面、ガードなどの高温部にふれな 
いで < ださい。 


2.電源プラグを巧く 

•使用しないとさや外出時は、電源プラグをコンセントから抜いてく 
ださい。 


0 



《ミ品度調節つまみ位置と消費電力の関係》 


(消費電力はおよその値です） 


温度調節つまみ位置 

I 願） 

2 

3 

4 

ち 

6 

7 

8 

9 

10猫） 

消費電力 （ W ) 

3已〇 

420 

480 

已40 

600 

660 

720 

780 

840 

900 


間〇 〇 〇 

時3 21 


♦運転中、本体からジーといラ音（制御音）びしますび、異常ではありません。 



















切タイマー運起 


運転自動停止までの時間を1時間か53時間の間で設定しまず。 
設定時間を過ざると運転を自動停止しまず。 


【セツトのしかた】 

運転中に r 切タイマーボタン」を巧す 

参運転中に r 切タイマーボタン」を押して < ださい。 

押すごとに切タイマーランプび順に点灯し、操作音（ピツ) 
び鳴0ます。 

•設定したい時間の切タイマーランプを点なさせます。 

切タイマーランプ点な時より、切タイマーびはたらをます。 

•切タイマーランプは運転停止までの残時間を表示します。 


•電源プラグをコンセントから抜いたとを、または停電後再 
通電したとをは、切タイマーは解除されます。 



•切タイマーで運転停止したとさは、操作音（ピー）と運転ラ 
ンプの遅い点滅でお知らせします。 


※再度運転を開始するには、温度調節つまみをいったん®の位置に戻し、お好みの設定に合わせてください。 

【解除のしかた】 

切タイマー運転中に r 切タイマーボタン」を巧ず 

•切タイマー運転中に切タイマーランプび消灯するまで r 切タイマーボタン」を押してください。 


■■哥巧がま婦 


【自動首振りのしかた】 

運転中に r 首}辰りボタン」を巧す 

•運転中に r 首振りボタン」を押してください。 

操作音（ピッ）び鳴 D 、 首振 D ランプび点灯し、自動首振り 
を開始します。（運転停止時は自動首振りをしません。） 

参自動首振り角度は、約70度です。 

•首振り運転を開始するとをの首の位置は、手動で約日0度 
動かすことびでをます。カチカチと音びする範囲で動かし 
て < ださい。 

参自動首振り運転中無理に首振りち向を変えたり、自動首振り 
を停止させないでください。故障や転倒の原因になります。 

•もう一度惜振りボタン」を押すと操作音（ピー）び鳴り、首 
振りランプび消灯し、首振 D 運転を停止します。 

•首振りボタンを押すたびに、首振り運転と停止の選択びで 
をます。 

参自動首振 D 運転中に温度調節つまみで運転を （ D にした後、 
再度運転を開始すると自動首振り運転をします。 

(首振り運転の状態を記憶します。） 

参自動首振り運転中は、微ルなモータ動作音やすれ音びする 
ことびありますび、異常ではありません。 

※電源プラグを巧くと記憶している設定は解除されます。 
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气!賢〇運転®湿度調節 


• 适常ま岳は己時圈で自動惇止しまず。 


(\ 




く自動首振り範囲> 



約70度 



冲央〕 
約70度 



約70度 


【手動で首の向きを変えたいとき】 

参とってを持って軽く動かして本体の向をを変えてください。カチカチと音びして、約己0度の範囲で動かすことびでをます。 

•器具に内蔵されている首振りモータの構造上、手動で本体び動かない部分びあります。このとをは、「首振りボタン」を押して 
自動首振りをおこない、お好みの位置で止めて調整して<ださい。 

参首振り機構部はスムーズに回転させるために、あそび(構造上のすをま）びあ D 、 多少のぐらつをびありますび故障ではありま 
せん。 


参必要し U 上に無理に回すと故障の原因となります。 
















チャイルド□ックのセット 


お子様などによるいたず5操作の防止や誤って運転操作をしても運転しないようにしたいときなどに 
使用します。 


【セットのしかた】 

チャイルド□ックボタンを3秒間む上押ず 

•チャイルドロックボタンを3砂間し U 上押します。 

•操作音（ピッ）と共にチャイルドロックランプび点なするとセット 
完了です。 

•チャイルドロックをセットすると、 

停止中： すべてのボタンと温度調節つまみの操作を受け付けません。 
(運転でをません。） 

ただし、チャイルドロックの解除操作はでをます。 

運転中： 温度調節つまみの （ D 操作とチャイルドロック解除操作 
外受け付けません。 

チャイルドロック中ににした場合や、自動切タイマー運転び 
終了し停止した場合は、一度チャイルド □ ックを解除してから、 
再度温度調節つまみを回し、運転してください。 


【解除のしかた】 

再度、チャイルド□ックボタンを3砂間む上押す 

•再度、チャイルドロックボタンを3砂間し i (上押します。 

•操作音（ピー）と共にチヤイルドロックランプび消なすると解除完了です。 


※停止中にチャイルドロックをセットしたとを（または運転中にチャイルドロックをセットしたび、操作で運転を停止したと 
き）は、温度調節つまみびし U がの位置でチャイルドロックを解除すると、警告音（ピーピーピー）と運転ランプの早い点滅で 
お知らせします。 

運転をするとをは、温度調節つまみをいったん巧のの位置に戻し、お好みの設定に合わせてください。 



mmm 

•電源: 


電源プラグをコンセントに差し込んでいるとをは、温度調節つまみを （切） にしてち切る前の r 首振り運転」の状態を記憶してい 


ます。 

電源プラグを抜くと記憶している内容は消えます。 



器具を移動ずるとさや保管ずるとをにご利用ください。 

•電源コードをち図のよラにコードバンドでたばね、本体裏面の 
コードバンド掛け用巧にかけてください。 


A 警告 

♦電源コードをたばねたまま運おしないでくださし、。 

電源コードび過熱し、乂災ゃ感電の原因になります。 





















画お手入れのしかた 

A 迂思 

♦器具の分解や修理-改造は絶対にしないでください。 

火災、感電、けびの原因となります。 

♦お手入れは必ずコンセントか5電源プラグを巧き、本体び十分にをえてか5おこなってください。 

感電ややけどの原因になりまず。 

♦水洗いやめ5したりしないで<ださい。 

漏電や感電の原因になります。 

♦シンナーやベンジンなど揮発性の;’容剤や潤滑剤などを使用しないでください。 

塗装面やプラスチックをいためるおそれびありまず。 

♦ヒーターは 直接素手で軸らないでください。 

使用時高温になるため、ガラス面に油、汗などび付着するとガラスち化の原因とな0ます。ガラスに巧れびついたとさは、やわ日かい 
巧で面いてください。 


本体の掃除 

本体の巧れは乾いたやわらかい巧でふさとってください。 

巧れびひどいとさは、薄めた中性洗剤をしみ込ませたやわらかい巧でふいてから、乾いた巧でふさとってください。 


ガード-反射板-放熱板の掃除 

【ガードのはずしかた】 

①ガードを持ち上げなびら、前パネル下の巧からガード(下側2力巧）をはずす。 
③ガードの下側を手麵こ弓 I いて、前ノなル上の穴からガード让側2力所）をはずす。 


ガード-反射板-放熱板のミちれを、乾いたやわらかい巧でふをとって<ださい。 

《ヒーターは直接素手で触らないよラま意してください。ガラス劣化の原因とな 
ります。 

※反射板にキズをつけないでください。 

【ガードの取り付けかた】 

①ガード(上側-ストッパのないち）を前パネル上の巧に入れて、持ち上げる。 
(左ち2力巧） 

③ガード(下側.ストッパのあるち）を前パネル下の巧に差し込み、下にさげる。 
(左ち2力巧） 

■ガードは4力巧（上側2力所、下側2力丽すべて入ってしぶことを確認してください。 
入っていなかったり半がかりになっていると簡単にはずれるおそれがあります。 

■ガードをはずしたまま使用しないでください。 

やけどのおそれがあります。 


電源プラグの掃除 

1力月に]〜2回程度、電源プラグに付着したほこりや巧れを取り除しでください。 


田保管 



くガードの取りはずし> 



•お手入れ後、お買い上げ時の包装箱に入れるか、ポ U 袋をかぶせて、湿気の少ない場所に保管して<ださい。 
•ベースを本体からはずす場合は、4ページの r ベースの組み立てち」を参考にして取りはずしてください。 

(ちょラボルトもなくさないよラ保管してください。） 

•保管するとをは必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。 

•傾けたり、横倒しの状態で保管しないでください。故障の原因となります。 

•取扱説明書ち大切に保管して < ださい。 
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画このよ 5 なとをには 

♦修理-サービスを依頼される前に次の表にもとづいてお確かめくださし、。 


r m. 状 

原因 

処置 ] 

においがずる 

•本体ヒーター部や内部に付着しているミ由分などび 
焼けるため。 

•運転中（特に初めてご使用になるとを）は、 
本体ヒーター部や内部から煙やにおいび出 
ることびありますび、ご使用後しばらくする 
となくなります。十分換気をしなびらご使用 
ください。 

暖か<な6ない 
ヒーターがホ熱しない 

•電源プラグびコンセントから抜けていたり、奥ま 
で差し込まれていない。 

•自動切タイマー、チャイルドロック、温度過昇防 
止器びはたらいている。 

•傾いた所に置いている。 

•温度調節つまみの位置び「弱」のちになっている。 
(温度調節をなめに設定している。） 

•コンセントの奥まで確実に差し込んでください。 
• 運転が態や設定を確認して < ださい。 

•水平でま定した場所に置いてください。 
•ヒーターの明るさは、温度調節つまみの設定 
位置により異なります。「10」から「1」に下 
げるにしたびって、少しずつ暗<なります。 

音がずる 

•通電開始時や通電終了後、しばらく本体から音（ピチピチ音）び出ることびあります。 

これは本体の温度膨張および収縮による音で故障ではありません。 

•運転中、本体からジーといラ音（制御音）やモータ動作音びしますび、異常ではありません。 

電源プラグがかし熱い 

♦運転中は、電源プラグび若干熱をおびますび異常ではありません。 

電源プラグび異常に熱い 

•コンセントへの差し込みび確実におこなわれてい 
なかったり、コンセントに電源プラグを差し込ん 
でちガタつをびある。 

•延長コードを使用したり、タコ足配線をしている。 
•電源コードに重い物びのっている。 

•コンセントの奥まで確実に差し込んでください。 
•延長コードの使用やタコ足配線をしないでく 
ださい。 

•電源コードにのっている物を取りのぞいてく 
ださい。 

電源び入6ない 

(どのランプも点なしない） 

•電源プラグびコンセントから抜けている。 

♦電源プラグをコンセントに差し込んでください。 

J 


※なお異常のあるとをは、器具の故障の可能性びあります。 

運転を停止し電源プラグを抜いてお買い上げの販売店またはコロナサービスセンターにご相談ください。 


回定期点検 


ま全に長くご愛用いただくために、日頃から点検をおこなってください。 


愛情点巧 

長年ご使巧の電気暖房器の点検をぜひ！ 

の 

■スイッチを入れても、とをどを運転しないとをびある。 
■コードを折り曲げると、運転したりしなかったりする。 
■運転中に異常な音や振動びする。 

■本体からこげくさい臭いびする。 

■プラグ•コード-本体び異常に熱い。 

■自動首振りび動いたり止まったりする。 

■その他異常-故障のあるとを 

ご使用の際、 
このよラな 
ことは友 D 
ませんか？ 

電源プラグやコンセントに、ほこり和ごみがたまっている。 




ご使用中止 


このよラな症状のとをは、故障や事故の 
防止のためスイッチを切り、電源プラグ 
をコンセントからはずして、必ずお買い 
上げの販売店にご連絡<ださい。 

点検'修理につしてのご費用など詳しい 
ことはお買い上げの販売店にご相談く 
ださい。 


ほこりやごみを取り除いてください。 
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画仕様 

/ ~ 


' 型 




式 

DH - C 912 

\ 

種 




類 

遠ホ外線電気ストーブ（力ーボンヒーター ） 

定 

格 


電 

圧 

交流 imv 

定 

巧消費電 

力 

9日日 W 

消 

費 


電 

力 

900 W 〜3曰 0 W 

定 

巧 

周 

波 

数 

已 0/60 HZ 

□ 

— 

ド 

長 

さ 

1 .9 m 

質 量 

3.4 kg 

首 

振 

0 

機 

能 

自動首振り70度-手動首振り60度 

夕 

イ 


7 

— 

3時間切タイマー-日時間自動切タイマー 

が 

お 


寸 

法 

高さ 897 nimx 幅306 mm x 奥行306 mm 

安 

全 


装 

置 

転倒オフスイッチ-温度過昇防止器 

J 


田! アフターサービス 

修理サービスについて 


■遠赤外線ストーブの補修用性能部品の保有期間は製造巧ち切り後巨年です。 

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。くわしくはお買い上げの販売店またはお近くのコロナ 
サービスセンターにご相談ください。 

■保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店またはコロナお客様ご相談窓□にご相談<ださい。 

修理によって機能び維持でをる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。 


修理を依頼されるとき 


•本書の「このよラなとをには」 （12 ページ）の項にしたびって調べてち良くならないとさは、運転を停止して電源プラグを抜 
いてお買い上げの販売店またはコロナサービスセンターにご連絡ください。 

•ご連絡の際には;欠の内容をご連絡ください。 

■型式； DH - C 912 

■お買い上げ曰（保証書をごらんください。） 

■故障内容（でさるだけ具体的に） 

■ご住所-お名前-電話番号 
♦修理に際しては、な証書をご提示ください。 

イ呆証期間中であれば保証書の規定にしたびって無料修理させていただをます。 

•ご不明な点や修理に関するご相談は、お買い上げの販売店かお近くのコ□ナお客様ご相談窓□にお問い合わせください。 


保証書について 


コ□ナ遠ホが線ストーブには「な証書」びついています。 

•保証書の「お買い上げ曰■販売店名」などの記入をお確かめのラえ大切にイ呆管して<ださい。 

•保証書にお買い上げ曰、販売店名など所定事項の記入びないと有効とはなりません。ちし記入びないとをは、すぐにお買い上 
げの販売店にお申し出ください。 

•本体の保証期間はお買い上げいただいた曰から1年間です。 

ただし、取扱説明書-安全表示などの記載事項にそわない使いちをした場合は保証対象がです。 

•この製品は日本国内専用です。電源電圧や電源周波数の異なるが国では使用でをません。また、アフターサービスちでをません。 
《ヒーターは消耗品ですので交換び必要な場合びあります。 
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メモ 


吹田市南金田 1-8-47 干日 64-0044 

彥根市正法寺お南出78 〒已吕 2-0 日吕4 

京都市伏見区竹田段り I 原町211 〒日1 2-8414 

寺雷知山巿荒ミ可東田： [68 干白 20-00 已1 

巧戸市西区枝吉5-132 干6日1 -2 133 

高お市今ま町1 -8-5 〒 760-0078 

松山市西垣生町 780-3 干791 -8044 

吹田巿南金田1 -8-47 干日日 4-0 日44 


TEL (0 己)巨380—2111(代表) 
TEL (0749)24-6239( 代表) 
TEL (075)643 —吕002(代表) 
TEL (0773)22—0 S 27( 代表) 
TEL (078)922-2431( 代表) 
TE し (0 呂フ)呂3己一1711(代表) 
TEL (089)9 色 8— 73己1 ( 代表) 
TEUO 己)巨 3 S 6 —己670(代表) 


名ち屋市熱田区桜田町 16-1 1 
岐阜市六条南 2-7-8 
静岡市駿巧区高松 2-1 日-30 
沼ま市西椎路 888-1 
津市高茶屋 3-29-38 
名古屋市熱田区按田町16-11 


干4己己-0004 
〒己00 -83 己8 
干422-呂034 
干410 -03 曰3 
〒已 14-0819 
干4己 6-0004 


TEL (0 己 2)746 —巨已00(代表） 
TEL (0 已 8)268 —7己5己(代表） 
TEL (0 己 4)238 —00曰已(代表） 
TE し (0 己 5)9 巨8—曰21□(代表） 
TEL (059)234-8471( 代表） 
TE 1(0 己 2)746 —6603(代表） 


FA ><(0 已 2) 扫84—6已51 
FAX (05 日)268—7己己0 
FAX (0 已 4)23 呂一0006 
FAX (055)368—6212 
FAX の 59)234-8472 
FAX の 52)884-6 已54 


東海地区 


近畿. 
四国地区 


中国地区 


九州地区 


広島巧安佐南区祗園 3-27-20 
米子市目义美町23已 -1 
岡山市:!ヒ区辰己3己-103 
周南市徳山字ーノ井手己631 -4 
広島市安佐南区巧圍 3-27 ぶ日 

福岡 市 博を 区 東比恵 2-2-40 
；!ヒ九州市ル倉化区愛岩 2-6-4 
長崎県西彼许郡時津巧左底郷お田 74- 1 
熊本市東区尾ノ上 1-11-12 
大分市兰佐 1-1 日-7 
宮崎市霧島3-日日-2 
鹿児島巿田上 7- 16-己 
福岡市博多区東比恵 2-2-40 


干73 1-0 138 TEL (082)呂71—3310(代表） 
干 683-003 已 TE し (08 己 9)33 —8157(代表） 
干700 -0976 TEU 086)243-77 己1(代表） 
干74己-0882 TEL (0834)22 —已己67(代表） 


FAX (082)871-33 Q 6 
FAX の8己 9)23-0709 
FAX の 86)243-7191 
FAX (0834)22 —己巳89 


干731 -0 138 TEL {082)871 —331 己(代表） FAX (082)87 1 -0272 

FAX (0 白吕 )474 —已77己 
FAX (093) 已日2—8己己己 
FA ><(0 白己)扫 S 2 —77巨7 
FAX の 96)369-6323 
FAX (0 白 7) 己23—已162 
FAX (0 白8己)吕已一0己8己 
FAX の 99)281-1 2己2 
FAX の 92)474-64 14 


〒呂1 2-0007 TEL (0 目吕 )474 —己771(代表） 
干803 -082 呂 TE し (0 曰 3) 已92—8已11(代表） 
〒日己 1- 吕10巴 TEUO 日己)扫 82—7710( 代表） 
干 862-0 呂13 TEL {096)367-7361 ata ) 
干 870-0 10扫 TEL (0 白 7) 已吕3—已1已1(代表） 
干扫 80-0032 TE し (098 已 )2 白一168□(代表） 
干 890-0 日34 TEU 099)281-1321( 代表） 
干81 2-0007 TEUO 日 2)474-600 1(代表） 


ごし、たま市北区宮原巧1 -674-2 
水戸市笠原町 653-2 
つくば市咨田部 67 SS -19 
宇都冨市築瀬町2313 
太田市高林東町237已 
高崎市問屋お西 1-3-22 


関東地区 


信越地区 


新 

潟 支 

店 

云条市な溯 3-2-1 已 

新 

潟東営業 

所 

新潟巿東区江南 1- 己-41 

長 

野営業 

所 

長野市大豆島5312 

松 

本営業 

巧 

松本市を賀大义保原78己2 

信越地区サービスセンター 

王ま市曲浏 3-2-1 已 


干9己己-08目4 TEL (0256)32-21 
干9已 0-0 呂5已下£し(02已)286—9131(代表) 
干381 -0022 TE し (02 己)221—已111(代表) 
干 399-0033 TE し (02 己 3)26 —00己1(代表) 
干9己己-0864 TEL (0256)32-21 29(^^^) 


干 331-0812 
t 310-0852 
干30己-0861 
干321 -0933 
干 373-082 已 
干370 -0007 

干 11 4-0003 
干190-0011 
干270 -2222 
干24己-0063 
干409 -38 已己 
干11 4-0003 


TEL (048)6 已1一172吕(代表） 
TEUO の)241 —21 72(代表） 
TEL (02 白)扫39—己32己(代表） 
TE し (028)632 —己105(代表） 
TEL (027 曰)38—6巳71 ( 代表） 


FAX の 48)6 己 1-6370 
FAX (029)241 —42已扫 
FAX (029)836-1913 
FAX (028) 日32—己20己 
FAX (027 日)3呂一已巳〇呂 


TEL (027)361_4 S 06( 代表） FAX (027)361-91 39 


TEL (03)3927-1 1己1(代表） 
TEL の 42) 己1日一已271(代表） 
TEL (047)3 1 2- S 330(代表） 
TEL (045)8 已 2-4008( 代表） 
TE し (0 已己)268— 1已己7(代表） 
TEL {03)3911—1 131(代表） 


FAX の 3)3927 叫1已〇 
FAX (042) 日 28-2382 
FAX (047)312-833 扫 
FAX (04 己)8己吕一己己40 
FAX (0 已己 )26 呂一1已69 
FAX (03)3927-1 130 


沖縄地区 


ホ縄営業所宜野湾市宇地泊738 

シーサイド.パーク102 


〒白01 -2227 TEL (0 曰吕 )897 —已677(代表） FA ><(0 白曰)897—己已79 


08032102 


な巧ちな 


干9己日-8日1日新漏県三条市東新保 7-7 
TEL(0256) 32-21 11 く代表> 
ホームぺージ http://www.corona.co.jp/ 


北陸地区 


金 

ミ尺 

ま 

店 

金ミ尺 市 駅西新 町 1-1- 吕已 

干920 -0027 

TE し (07 已 )2 扫〇—〇已67(代表） 

FAX (076)2 色0—077己 


山 

営 

業 

巧 

實山巿田中町 2-3- 15 

T 930-098 己 

TEL (07 巨)444一 0巳己7(代表） 

FAX (076)444 —0己！] 

福 

井 

営 

業 

尸斤 

福井市お田ま 1-607 

下白1呂-8237 

TE 1_(0776)23 —〇已67(代表） 

FAX (077 曰) 23-0 已80 

北陸地区 

サービスセンター 

金沢市駅西新町 1-1-2 己 

T 920-0027 

TEU 07 曰) 260-0038( 代表） 

FAX (076)260-073 扫 


お客様ご相談窓□一覧表 


修理サービスや製品についてのご相談は機種名をご確認 
の上、お買いあばの販売店または下記のご相談窓口に 
ご依頼ください。 

ご転居やご贈答品などでお困りの場合は、下記のおおくの窓□に 
ご相談ください。 

名称、所在地、電話番号は、変更する場合びありますのでご了承 
ください。 


♦アフターヴービスのお問い合わせは下記へどうぞ 


コ□ナサービスセンター 

面0120 -919-302 

(修理受付専用ダイヤル） 

FAX 0120-919-322 

受付時間午前9時〜午後7時(日曜、祝祭日は除く) 


携帯電話 ’ PHS 等からは 
最畜のサービスセンター 
へ直接おかけ < ださい。 


Hk お苗 +ili 口 

礼 

幌 

支 

巧 

札幌市白石区平和通1己 T 目南1 -1 日 

干003 -0028 

TEUOl 1) 扫日 4— 0440(代表） 

FAX (0 1 1)863-3154 

] 〔巧但巧5に 

m 

川 

営 

業 

所 

巧川市東旭 J U 南1条2了目2-己 

干 078-8261 

TEUO 1 66)37-2330( 代表） 

FAX の 166)37-2338 


か， 

昇‘ 

幫 

業 

ホ 

北;見市卸町 IT 目 1-3 

T 090-00 己己 

TEUOl 57)36 —900白(代表） 

FAX (01 已 7)3 己一己959 


別1 

路 

汽 

業 

P 斤 

訓路市巧園® 74- 17 

tOS 己-0038 

TEL {0 1已 4)24— 4191(代表） 

FAX (0 1已 4)24 —04己1 


帯 

広 

背 

業 

か 

帯広市西18条化1了目17-1 

干080 -004 扫 

TEUOl 己己)3己一7己18(代表） 

FAX (01 巳己)3己一7已10 


函 

館 

営 

業 

尸打 

函館市西ち便町2 1-2 

T 04 1-0 目24 

TEUOl 38)48-6070( 代表） 

FAX の 138)48-6080 


北海道地区サービスセンター 

ホし幌市白ち区米里3条2了目已ぶ巳 

T 003-0873 

TEL (0 11 )879—2121 (代表） 

FAX (0 1 1)871 -2400 

化東北地区 

青 

森 

交； 

店 

青森市古館 1 T 目 12-3 S 

干030 -094 目 

TE し (0 1 7)742 — S 2 己己(代表） 

FAX (0 1 7)742—8275 

青森地区 

サービスセンター 

青森市ち館 1 T 目 12-38 

干030 -0 目46 

TEUOl 7)743-2971 (代表） 

FAX の 17)743-1 118 

八 

尸 

営 

業 

户斤 

八尸市売市4下目 4-7 

T 031-0073 

TEUOl 7呂 )24 —已28白(代表） 

FAX (0 1 78)4 己一4290 


ノい地区 

サービスセンター 

八尸市売市 4 T 目 4-7 

T 031-0073 

TEUOl 7日)47—曰6曰9(代表） 

FAX (0 1 78)71-1 344 



前 

営 

業 

尸斤 

弘前市田圉 1-2-1 

干03色-8086 

TEUOl 72)28-391 0(代表） 

FAX の 172)28-01 91 


弘前地区 

サービスセンター 

弘前市田園 1-2-1 

干 036-8086 

TEUOl 72)26-4770( 代表） 

FAX の 172)29-1133 


盛 

岡 

営 

業 

尸斤 

盛岡市門 2-1-42 

T 020-0823 

TEUOl 9)622—4791 (代表） 

FAX (019)622-5244 


水 

沢 

宮 

業 

尸斤 

奥州市水巧区水ミ尺工業団地4 了目79 

干023 -0002 

TEUO 197)22— 41已己(代表） 

FAX (0197)22-4452 


盛岡地区 

サービスセンター 

盛岡市門 2-1-42 

干020 -0823 

TEUOl 9)604-0281 (代表） 

FAX の] 9)604-0283 


秋 

田 

営 

業 

户斤 

が田市泉中央4下目 4- 18 

tOIO-O 白17 

TEUOl 8) 扫64—已671(代表） 

FAX (018)864-84 已 8 


秋田地区 

サービスセンター 

が田市外旭川兰千刈109 -1 

干010-0802 

TEL (0 1 8) 扫曰4一已219(代表） 

FAX (018)864 —已 7 巨 0 


南東化地区 


仙 台 交： 店 
山形営業所 
庄巧営業巧 
郡山営業所 
南東化地区サービスセンター 


仙台市宮城野区日ノ出お1 -7-32 干 383-003 已 

山形市東青田 3-6-28 〒 990-2423 

酒田市錦町 1-183-1 干 998-0103 

郡山市亀田 1-51-9 干白日 3-8033 

仙台市宫城野区曰ノ出巧1 -7-31 〒 983-003 已 


TE し (022)23 己一3181(代表） 
TE し (023) 白42—32己己(代表） 
TEL (0234)3 1 -0571 (代表） 
TEL (024)938— 224日(代表） 
TEL の 22)7 扫 3— 17日1 ( 代表） 


FAX (022)23 己一8己10 
FAX の 23)642-32 己4 
FAX (0234)31-0581 
FAX (024)93 目一3021 
FAX の 22)783- 1792 




店所所所所， I 底所所所所所所 
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218巳413已 
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00000000 
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